GÉRARD DE FESTENBURG 


ARTYSTA MALARZ 


ur. 14 października 1915r. we Lwowie, 
zmarła 5 stycznia 1998 r. w Krakowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłej 
odprawione zostanie w poniedziałek 
dnia 12 stycznia 1998 r. o godz. 9” w kaplicy 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 
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